RECLAMACIÓN CONTRA DR. FRANCISCO REGIS BAQUERO 
LOPEZ 


Presentada ante la Ruber Internacional. 
Reclamación ante la Comunidad de Madrid. 


Causa: negligencia médica, falta de adecuada información al paciente 
y daños irreversibles al paciente. 


